WikipediA 

Wikang Narragansett 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Narragansett ay isang wikang patay ng Estados 
Unidos. 



Narragansett 

Sinasalitang 

katutubo sa 

United States 

Rehiyon 

Rhode Island 

Naglaho 

~17th eentury (?) 


■ No known L1 speakers 


today. Ethnie population: 
1,400 of Narragansett and 
Mohegan-Pequot (1977 

SIL). 

Pamilyang 

Algie 

wika 

• Algonquian 


■ Eastern 


■ Narragansett 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

xnt 

Talang 

xnt (http://multitree.lingui 

panglinggwista stiist. org/codes/xnt) 
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Allomtie Oteam 

The loeation of the Narragansett tribe and their 

neighbors, e. 

1600 



Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Estados Unidos ay isang usbong. Makatutulong ka sa 


Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Narragansett&action=edit) 
nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Narragansett&oldid=1612963' 
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